Jan Boncza 


SKRZYNECKI 


Jbaczeluy Poda b. wojsk polskich, 
Jenerał-porucznik wojsk belgijskich, Komandor krzyża Virtuti militari, 
Urzędnik Legii honorowej i. t. d. 
Przeżywszy lat 74, na dniu 42 Stycznia 1860 zasnął w Bogu. 


Wyprowadzenie zwłok z domu N. 242 na placu Szczepaúskim do Kościoła P. Maryi, nastąpi 


w Sobotę dnia 14 Stycznia o godzinie 10% rano, zkąd po Nabożeństwie Załobnóm, na Cmentarz 
przeniesione będą. 


Kraków w Drukarni “Czasu, 1560 


